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きをのために必ずすること 

•誤つた取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明していまず。 


A 危険 

誤った取扱いをしたとをに、死 t や重 
傷に結びつくをの 

A 警告 

誤った取扱いをしたときに死じや重傷 
などに結びつく可能性びあるをの 

A 注意 

誤った取扱いをしたとさに、傷害または 
家屋. 家財などの損害に結びつ<をの 



ガソ U ン厳禁 

(B 

接触禁止 

0 

禁止 

〇 

指示に従い必ず巧ラ 

⑩ 

分解禁止 

歷 

電源プラグを抜く 



A 警告 


カソリン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高い 
油は使わないでください。 

傷 

ガソ U ン厳禁 

(义災の原因になります） 

給排気簡トップ 
閱そく危険 口 


スプレー吿厳禁 

スプレー宙やカセツトコン□用ボンベな 
どを、溫風のあたるところに放置しない 
でください。 ィ— 


溫風吹出□をふさがない 

巧類•紙などで温風吹出□、空気取入口を 
ふをがないでください。 A 



0 


接近厳禁 



0 


(爆発の原因になりまず） 


(乂災の原因になりまず） 


0 


織!瞭筒トツプの國 %。。 叫卜 

周りが雪でふさが ^ ；r 

れたまま使巧しな 辨べ^冷 

ぃでくださし、。ふ —么 八 

認 f をしてくだ kA 同 .^ V 

(開そくしていると運乾中に排気ガスか室巧にをれ 
て、を険でず） 


給排気筒はずれ危険 

給排気筒（管•ホース）がはずれたまま使用しないでく 
厂こさい。 ^ 


㈱ 


(はずれていると運起中に排気ガスび室畑こもれて、 
危険でず） 




































図記号の意昧は、次のとおりになっていまず, 


ガソ1」ン使用禁止， 

0 

指示に従い必ず巧う 

禁止 

看 

電源プラグを抜く 

分解禁止 



A 注意 


力ーテン•可燃物近接禁止 給油時消乂 

力ーテンや燃えやずいものを近づけないでください。 給油は必ず消乂してか5行ってくださし、。 



0 



..， >rrv •か V... 一 yjwv/Tf イソ.た 

;|©、'©,祥( 


〇 


(乂災の原因になりまず） 

高温部接触禁止 

温風の出口や給排気筒トップは燃焼中 • 停止直 
後は高湿になつていまずので手などふれないで 
ください。 ィ *5^ 



(やけどをしまず） 


(やけどをしまず） r 

変質'な油禁止 

変費巧油、不純な油（ミちれた油、水の 
混っている打油など）を使用しないで 
<ださい。 


0 


接軸禁止 


(D 

接触禁止 

~0 


(义災の原因になりまず） 

異常時使用禁止 

万一異常を感じたときは、使用しないで 
ください。 へ^ 

八 



0 


(異常燃焼のおそれがありまず）_ 

分解修理の禁止 

故障*破損したら使用しないでください。 



⑩ 


(異常燃焼の原因になります） 


(不完全な修理は危換でず） 


温風1し直接あた!3ない 

温風を長時間、直接身体にあてないでください。 

お子さまや身体の不自由な方び使用になるときは、 
まねりのひとびま意して < ださい。 

り氏湿やけど•脱水症状の原因になりまず） 



0 




錯のためにおず守ること 


排気ガスにま意 

愛びん動物や植木などに排気ガスをあてないで < だ 


誠 


0 

禁止 



(動物が死んだり、植木が巧れる原因になりまず）_ 

電源プラグは確実に差し込む 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込ん 
で < ださい。 

(乂災の原因になります） 



〇 


めれた手での巧き差しはしないでください。 

感電の原因になります）_ 

電源プラグのお手入れをする 

ときどき電源プラグを巧を、ほこり（および金属物） 
を除去してください。 


_ほこりを取る 


(乂災の原因になりまず） 

給排気筒付近の可燃物近接禁止 

製品の周辺や給排気筒トップ周辺に可燃物を置かな 
いでくたさい0 y/A 



0 



電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりし 
ないでください。また、コードを}寺って引き抜かな 
いでください。 A 



0 


(义災や感電の原因になりまず）_ 

長期間使用しないときは 
電源プラグを抜く 

長期間使用しないときは、電源プラグを巧いてくだ 


C 


プラグを巧< 


(义災や予想しない事故の原因になりまず）_ 

改造使用の禁止 

温風をダクトなどで、こたつへ引き込むなどの改造 
はしないで < ださい。 _ 




0 


(乂災や排気ガスび室巧にもれる原因になりまず） 

腰をかけたり、物をのせない 

腰を掛けたり、物をのせたり、強いショックをあた 
えないでください。 



0 


(义がの原因にな0まず) 


傅お•故障•織掃部品のはずれる原因になりまず) 






使用中にエアーフィルターをはずさない 
エアーフィルターをはずしたまま使用しない 



0 


(ほこりが機器の部に入り、故障の原因になります） 


燃焼中は電源プラグを抜いたり、 
元電源（ブレーカー）を切6ない 



(余熱により故障ずる原因になりまず） 


熱に弱い巧面は保護ずる 

熱に強いマット類を敷いてください。 



〇 


雷のとを 

電源プラグを抜いてください 



(巧面び密色したりそりかえる） 


(故障ずるおそれがありまず） 


標高1 500 m な上の高地では使用しない 



纖議のお願い 


♦図記号の意味は、次のとおりになっています。 


纖 

ガソ1」ン使巧禁止 

0 

指示に従い必ず巧う 

の 

禁止 

遷 

聖源プラグをお< 

⑩ 

分解禁止 



ご使用のまえに 


安をのためのお願い. 

{女全のために必ず{寸ること 


(不竞全燃焼の原因にな b まず) 


链のためのお願い 


•図記号の意巧は、次のとおりになつています。 


纖 

ガソ1」ン使巧禁止. 

m 

指示に従い必ず行う 

0 

禁止 

處 

電源プラグを抜< 

⑩ 

分解禁止 












舗 5 のなまえとはた！ 5 き 



《 （） のついている部品は別売りです 











表示部•激倒のなまえとはた! 5 き 




ご使用のまえに 


表 I ! . 操作部のなまえとはた6を 
















國必ず vJ 旧 1 号な油を使う 

ガソリン、変質灯油、不純灯油などは、 
絶対に使巧しないでください。 


指先につけて息をふをかけまず。 
[火の気のない所でしてください） 

阿油ガソリン 
~ 一 ]? H 攻_ 



めれたままです 


すぐ乾いてしまいます 


团愛貿巧油とは 

® ポリタンクで昨シーズンより持ち越したもの。 
A 曰光のあたる場所で長期間保管したちの。 
® 温度び高い場所で長期間保管したちの。 

冰よりを色びついていたら変費灯油です。 

. 変質のひどいものは、黄色みを帯びたり、 
すっぱい臭いがします。 


■ず純の沾とは 

壽水やごみび混入したちの。‘ 

•灯油];の油(天ぶら油、機械潮、ガソリン 
等)び還入したちの。 

壽助燃剤等び湿入したをの。 

■誤って変質な油、不純な油を使用 
した場をはが障しまず 

時計表示部にエラー表示 


%度 


国油タンクの据付けの確認 

油タンクの撤づけ•接続は販売店•工事店が火災ず 
防条例などに基づき実施しますび、据付工事完了 
後お客さまご自身でもご確認ください。 ... n^n 


空になる前にな油を入れてください。 

(空になると配管途中に空気がたまって、油が流れなくなること 
がありまず） 

油タンクの給油□ふたをはずす。 


n 給油□についている r ろ網」の上か S 
L こぼさないようにな油を入れる。 


運転中をな袖切れをおこさないようこの節囲でご使 
用 < ださい。 

阿油切れをおこずと運転を惇止して 「 E —01 J ①エ 
ラー表をが出ます 

-度空になると配管途中に空気がたまり、給油をし 
てちな油が流れなくなることびあります 
配管巧の空気抜きをずるな雷があります 



I 給油□ふたを確実に閉める。 



133^胃万—\こぼれた場创まよくふきとって 


匯定油面器のセット 

1パネルを手前に引いてはずす。 


I 定油面器のリセットレ/ く一を1回 
I 下げる。 

I リセットレバーが元の位置に戻って 
I いるか確認ずる。 

パネルを元に戻ず。 


团油タンクの送油バルブと給油 
アタッチメントの送油コックを開く 


油タンク 


給油アタッチメント 



リセットレバー 




麵電源プラグをコンセントに是し这む 


10 0 V 専用 


,; - シーズン巧めや本体に強い振動 

r •た、 I 1 SIV 1, び加ね〇運輯停止した後で再運 
L むげちレ輯ずるときは、リセットレバー 
，1 ををラー度下げてくだをい。 


■誤品や酷管から油漏れがないか 
確認して < ださい。 

万…、油漏れしてい若場合は送油コックを閉じ 
て、必ずお買上げの販売店に修理依頼、または 
お近くの「兰菱電機修理窓口*ご相談窓口」に 
ご相談ください。 



♦専巧のコンセントでご使用ください。他の電気製馬と同じコン 
セントで使用すると、時計表示び進んだり、他の製品にノイズ 
び入ったりする場合びあります。 


送油コック 




0 




:明ふ JB 、 減’：纖师:如识ぶ‘一’.‘',’.ゴ 


，由•運転開始前の準備•確認) 



ご使巧のまえに 


運転開始前の確認 
運転開始前の i 
燃斜•給油 


12 


13 








使いかたふだんの使ぃかた 



请示部•操作部 



I ;下げる、上げを‘モかクイツウ） 

風貧 


運乾スイッチを押ず 

ゆ 運転ランプび点巧します。 

みシャッターび開をます。（シャッター巧） 
みしば5くして点乂、温風び出ます。 



:产ず讓.按冰お领鄉むが松:' 


mm-mm 



消がが D しかだ 


扉•葬 



品;雞装為お礎み 

巧)がひ 





予熱(クイック)スイッチを押す 

•巧臨イ拥ヒータ^ Dm をしま 
す。 

参予熱(クイック)ランプが点灯し、予 
熱(クイック)モードになります。 
•シャッターび開をます。（シャッ 
夕一付） 


眶転スイッチを押ず 

>運転ランプび消灯します。 

>しば5 くして送風び止まります。 

>シかッターび閉じまず。（シャッター巧） 
予熱(クイック)スイッチび「入」に 
なっていると、シャッターは開い 
たままとなります。 


® 丹油気化用ヒーターび暖ま 
るのに4〜5分かかりま 
す。 


>予熱(クイック)スイッチを 
押しておくと、灯油気化用 
の ヒーターを 予熱しておき 
ますので、運乾スイッチを 
巧すと約30秒で点义しま 
す。（温度を件により1分 
程度かかる場をびありま 
す） 


♦外出するとさは、必ず消火 
してくだごい。 

♦ 予熱(クイック)モードに 
なっている場合は予熱(ク 
イツク)ランプび点好しま 
，す。 


」知つ得藏 iL 


予熱(クイック)について、 I 、 . 

•韦熱(クィックでィッチは、 r 皆ごて押してぉくスィッチでず 。‘、V t 

、運歷ス イッミを r 入」にする直前に巧しても効果はありません。(灯諷気化用ヒー^ ターの 予熱に4〜曰 
分かかります） 、：、、 ‘ I ’ ’ ’’ ‘ 

嗎議議議議議1111111111 » iii 難*111晒* Bail 脚 iiiiiii 瞧 If 画 11*. 

♦ 予熱(クイック)スイッチ対甲しだ伏態で24時間放置すると自動的に予熱(クイック)び解除され、予 f 
’ 熱(クイック)ランプび点滅します。巧熱(クイック)スイツチをもう一•度巧すと点滅が消えます)'’ 
※譜クィック冲は約丽の電力を消費しますので、切。忘れにょ琴肖費のムダを防止し 

’ • す熱(クイック)はが出めときなど i ’ 〔お使いしかごだぶど便利で'ずが;適常めご使巧で肤節約のをあ入.' 
タイマーでご使巧になることをおすすめします。、 、 1 、 、t . ‘ 

♦ 運転中に予熱(クイックロイッチ慰申してを、予熱(クイック)待機ホの消費電力は消費されません。 

♦ ず熱(クイック膊磯中は製品の上面び暖かくなりまず/ 1 ‘‘ 、 

、 • 予熱(クイック)待機中は予熱(クイック)スイッチが「人 J になつてしぶことをおがらせするため、シャツ 

わ谭いたいま、す。.ジ;.か的‘開閉愤詩尉鲜’こがまで捕,輯夕卿衝梦お瞒少、 . 


現在の遍度び設定温度より約310高くなると自動的に消乂し、設定温度まで下びると自動的に点火します。 
通常の運転時とひくめ運転時にそれぞれ霉定温度調節びでさます。 

(ひくめ運転時は12日3参照） 

.羡お部•操作部 眾ボ々、ノホ1同巧ホ> 1た h ! 


•ミ聽。切タイマ-時間 
〇時計 〇入タイマー時刻 

酸 aisp ~： rj _' pprjSEcosjg 

■ 应画 


@ボタンを1回巧ずと rc 上 
びる 

©ボタンを1回巧ずと TC 下 
がる 

設定温度表示部を見てお好みの 
温度(しする。 


敬]4む〜30での範囲で調節 
でさます。 

ゆ運転スイッチび「切」状態で 
は設定温度調節はできませ 
ん。 


6で〜32での範囲を表示します。 
♦6 で未満の場合は r L 」を表示 
♦33 で政上の場合は r H 」を表示 


ぶ巧みの温度の暖房が. 
簡単操作でできる 



ぶ巍設定遍度— 
紫点火.消乂 







いろし Y ろな使いかた 


時計合わせのしかた 



〈条件> 時計をわせは運転スイッチを r 切」にして巧いまず。 
例】 14時30分に合わせる場合 



- J 知つ滸話- - - 

し' 

•時計セット忘れ防 ih のたゆに次の処置びをれていまず。: 

■.時計合ねせ中に5砂間ボタンが巧されないとき、表示されている時刻で時計がセットされます。，. 
翁時ボタンと分ボタンを同閒こ2秒 m がすと、に).回を表示し時計含ねせされてしない状態になりまず。 
♦、チャイルドロックがセットされてし、る場合はチャイルド□ツクを解除してください。 


いろいろな使いかた 


切タイマ—觀のしかた 



チ中ジよ^ックシでット P 骗ひくめ運捉 切タイマー 入女イマー 

QJ 


國脚還腳 Q 


〈乘件〉運乾スイッチが r 入」になっている。 

例3 3時間後に運転を停止ずる場合 

亲示部•操作部 

1 \\' I 切タイマーボタンを巧ず 


A 切タイマー時間ランプび点滅し 
ます。 



oTS ® 

今巧クイ7-贷陆 

し 

〇 時 St 

〇入 タイ7—時 効 

巧タイマー / k 


1" —1吊巧の溫 g 

■ 切タイマ—/ t -:—— 、 1‘’て W 夕 



oiS ® 神々ィマ-巧巧. 
〇府れ〇入タイマー括を J 


時ボタンを2回}甲す 

♦「3」を表示させる。 


♦時ボタンは巧すごとに時計 
表示部び 

1一2 . 9 

t - S 

と1時間ずつ切換わ0ま 
す。 



恤得情報^ 


〇巧® 馨切クイマー招巧 
〇時れ 〇入タイ7-時巧！ 

g 回 0 ar の 触 

画'國も務 


切タイマー時間合わせが 
終わると切タイマーが'ス 
タートします。 

•切タイマー時間ランプび点灯し 
まず。 


>運聞停止したとさは時計表 
示部に 「 OFF 」 を表示しま 
す。 

►切タイマーボタンを押して 
切タイマーを解除したとさ 
は、切タイマーランプび消 
.1 灯し、通萬運乾になりま 
す。 


I 切タイマーび解除さ打るとを.:. ‘ .. 

■運転スイッチび「切」になったとさ 
■.切タイマーボタンを押したとき 

I 切タイマーで運転が停止しだ後に運転するときは運転スイッチを入れ直すか、切タイマーボタンを 
押して切タイを一運転を解除しまず。 

>チャイルド□ックびセットされている場合はチャイルド□ックを解除してください。 


、‘使いかた 


切タイマー運転のしかた 
^合わせのしかた 









いろいろな使いかた 

入タイマ—離のしかた 





入タイマ-何時に暖房瑪転を開始させるかを決めるタイマーです。 

〈条件〉運乾スイッチが「入」になつている。 

時計をねせがされている。 

例3 目時30分に設定する場合 


表示部•操作部 


:誌.11：：：：" 入タイマーボタンを巧ず 

* 马輕 ir ® 離 # 人タイマ - 驗 ij ランプが庶威し、 
fr¥] 阿1 . 入タイマー時刻を表示しまず。 


m 入タイマーボタンは巧すご 
とに 

入タイマ—入み入タイマー解除 
と切換わります。 
m 切タイマー運転で roF 。 表お 
しているとさを受付けます。 


与湿早:ご:;,::〇巧タイマー岡田ぎ:' 
0時れ辛みタイマー時を！ 

广。 fn nl 現在のおを 


苑直£ 


時ボタンを押ず 

か 「6」を表示させる。 


み時計合わせの項参照 圓 

9押し続けると連続して変わ 
0ます。 

•乂タイマーの初期設定は 

- [31 IM 1 でず。 


〇盈度 0 切タイマー固巧 
0 時れ..今みタイマー時か 

極’融 r 叫 
屈励 


分ボタンを巧ず 

• 巧日」を表示させる。 

時刻含ねせび終ねると己砂後に入 
タイマーがスタートします。 

A 入タイマー日劇ランプび点なします。 


9 1回巧すと日分進みます。 
•押し続けると已分ごとに連 
続して変わりまず。 

♦運転開始時間は1度設定ず 
. れば記憶されます。 


時計表示部に ra 國を表示し一さ運転び停止します。卽寺30分のかし手前の時刻にウォーミングアシ I: 搜 j 
プ運転により運転を開始し、6時3日分から通常運転になります。 


相つ働轟非 


m 時計合わせがされていない状態 ( 巨3日表示または時計蒙示び点滅)では入タイマー運転を受付け 

iliiilMiHlIisMiSiiiiftiiSMi ® 

强ち趙を想苗战结璃猶始站;猫轴;姐揖を撼結骑だ;强强:お捕盤触閱搔轄お銷現設賊親提再;翻南雜部 




おやすみ前に切タイマーで運乾を停止し、翌朝お目ざめの時間に入タイマーでお部屋を暖めるときなどに使用できま 
す。（切タイマーび優先となりまず） 

<条件> 運範スイッチが r 入」になっている。 

時計合わせがされている。 

例！ 3時間後に運転停止し、8時30分に運転を再開させる場を 


i ふ寨泰部，摸が部;:; 


〇泣度 巧タイマー旧巧- 

〇時け 0入タイ7—狩巧 

制 Dr 触 

Wl 


離中に切タイマ-ボタンを押す ® 切タイマー運転のしかた。 
か切タイ 7 — ランプび点なします。 ’ 111 

ゆ「3」を表示させる。 



,1。.师論タィマ*:刷., 入タイマーポタンを押ず ♦入タイマー運乾のしかた 

麵:苗ィ SSr します。 國 


時計表示挪こ「3」を表示し、3時間経過後運転を停止し、四國を表おしまず。8時30分になると通常運乾 
に戻ります。 

切タイマーと入タイマーの併用運転のとさ、入タイマー時刻を変更するには入タイマーボタンを押してか 
ら時ボタン、分ボタンを } 甲して変更します。 


产 J 知つ醒^_______ 

ウ オー ミングアップ運 乾とは /,.‘、、，、；、‘’； 3日分前の室温 

:..表のように7^定路間早目に低別綱:疆で！乾を開始ずる運転でず。た' .1 涅麵剛3バ J I 
A 現御潮から 3 0分納に入タイマ-言就時刻び醜さ巧いると、ろず-ミ 
入タイマ-時刻に運転を開始しまず 。，I . -: . 


3日分前の室温5で未満な〜怖ま溝1日でな上;; 
運転開始時刻24か前14分前4分前 \ 

画麵蠢麵誦麵11111 


いろいろな使いかた 

切タイマーと入タイマー ( D 併用離のしかた 


I し。… ■、り適度 ’’-〇切タイマ-時卸 

7イルター 清お 

'〇時計‘ '〇入タイマー時刻' 
入タイマー 設定温度厂 TTD : ‘ nTTil 現在の温度 


m 醜 


も:’:’チャタ扯ミックシャツ.女一開閉ひくめ運お切‘ 

，.: 1 〇 〇]_ 巳 J 〔 






使い舊； 


切タイマーと入タイマ—の併巧運転のしかた 
入タイマーの運転のしかた 


[I 


















いろいろな使いかた 

ひくめ離の U )、 た 


コ温度，〇切タイマー時間 
コ時吕ナ 0入タイマー時刻: 


.'入タイマー 設超離 


區)時國: 





ひぐめ運転は、 I 燃焼量をかし低めに制限ずることで、運転音をおさえた運転を行います。 
就寝中の暖房などにおずすめします。 

〈条件 > 運転スイツチび r 入 J になつている。 


ご表示部.•操御 

.■■い,.、一'ル 、、 W ■. 



ひ< ゆボタンを押ず 

みひくめ離ランプび点ぶします。 



み切タイマー-入タイマーと 
の併巧運転びでさます。 

#をラー度ひ<め運転ポタン 
を巧ずと解除され通常運転 
に戻りまず。 


巧つ产, 

、 ,、， ' 

:;.寒:ひく；城運転の設定温戲ま30むまで設定でまま患版燃焼量を皱心低热に制限した羅転萬:じ素或ので 
' 室温は設定温度まで上がらないことな质〇ます。； ' ' ‘ ' 

.翁運転スイ、ツチを「切」にするとひ<め運乾は解除されます。 ’I '、 


いろいろな使いかた 

チャイルド□ックについて 



i l ;， 心’一 


子供のいたず5防止等にチ中イルド□ックをかけるとボタンに触れてお受付けません。 
(運転スイツチと予熱(クイック）スイツチを除く） 


"表示部•探作部;、、 


チャイルド D ック 



チャイルド□ックボタンを 
3秒な上押し続ける 

•チャイルドロックランプび点、灯し 
On 9 〇 


解除するには 
チャイルドロックボタンを 
3秒 Lia 甲し続ける 

♦チャイルド□ックランプび消打し 
ます。' 


巧□ックびかかるをの 
♦ひくめ運乾 
•切タイマー 
♦入タイマー 
•時計 
•設定湿度 
♦シサッター開閉 
♦運転スイッチの r 入」操作 
♦予熱(クイック）スイッチ 
の「人]操作 

♦□ックびかか5ないもの 
♦運転スイッチの「切」操作 
♦予熱(クイック）スイッチ 
の r 切」操作 


般 鶴师議壽賴誦^ 

•►デかイ山ドロッろをかけてレ、るとき、運転スイッチまたはず熱(クイック)スイッチを入れると運転. 
ランプまたは予熱(クイ、心ク）ランプ’が点滅しまず。' ‘ I , 、、、‘I 

チャイルド□ックを解除しでか！5、運輯スイッずまたは予熱(クイック)スイッチを}甲し直してください。 


4いかた 


チサィルド□ックについて 
ひ<め運転のしかた 




















いろいろな使いかた A 

シ串夕夕一の使し、かた ( VKB - SOIMD )/ 悟電のとき 


□ フィルター清掃 

ひくゆ法捉' 

切タイマ-^ 

入々イマー 

, 〇 . 

〇 

〇 

シャツか•開囲ひくめ連處 

切タイマー 

入タイマー 

0 回 

の 

風 


〇湿度 ’ 〇切タイマー時固’ 

. '〇時計 〇入タイマー時刻'' 運転’ 

IfTiTl |7?7^1現巧の湿度 入/切 

I …! 曲 1hhJ» __〇_〇_. 

fr = i ~产 if 下をる上をる'モな(クイが ）’/ "-N 


シャッター開閉 • • ••お手入れなどのために停止中にシャッターを開閉することびできます。 

〈桑件 > 運転スイッチが r 棚!になつている。 


讓示部•操が部.:. 


チャイルド□ツク ひくな 


‘ ‘シャット開巧ひく a 

;な:;巨 



シャツター開閉ボタンを巧ずめ 

み自動的に開さます。 


もう一度 

シャッター開閉ボタンを押ず 

♦自動的に閉じます。 


シャッターに物をはさまな 


0 




(故障の原因になります） 


切つ潮離し 


シャッタ-は次のとき開いたままになります。(シャッタ-開閉ボタンで10じること I がきまはん） 

♦運転スイッチ卖たは予熱(クイック)スイツチ飢 AJ のとを，‘ t 

参切タイマー運転により、運転を停止した後(運転スイツチび「入」«態のため） ，, I 

参入みイマー運転か待機中のとき(運転スイツチび 「 AJ 巧態のため），，、' ’ ’， ，、 


:僖電のとを 


停電または電源プラグを抜いたとさは、再通電後時刻設定がずれています。再度時計合わせを斤つてください。.. 

: 「運転スイッチおよびず熱（クイック).スイッチを「切」にすると 

「E-00」 点滅表示をしているとを 「E- 日日」点減表示が時計表示の点滅に変わります。 

この状態で時計合わせを行ってください。 _じ^ 


日寺計表示び点滅しているとさ 


時計合わせを行ってくだをい。 


な。設定は停電前の設定を記憶しています。 
•言受定温度•入タイマーの時刻•時計時刻 


ゆ 必ず運転スイッチを r 切」にして運転を停止し、製品が冷えた状態で行ってください。 
感お手入れの際はけび防止のために手袋の着用をおずすめします。 


麗シーズンはじめ 

鑛給気ホース-排気筒 

] 背面カバー上板をはずして、給気ホー 
ス-排気筒の接続箇所びはずれていな 
いか確認する。 

2.排気筒と可燃物禮など)との離隔距離 
を確認する。 . 

@給排気筒トップ- ^ 

屋外の給排気筒トップ先端がくちの巣や 
ビニール袋などでふさげれていないか点 
接する。 

• 定油面器リセット ^___ 

U セットレバーを下ばる。 . パ 3 j 

A 時計をわせ 

,時計合わはのしかたによ0設定する。…目1 


國 1 過間に 1 回程度 

@エアーフィルターの清掃 

エアーフィ j レターを、図のよラに取りはず 
し、掃除機などでほこりを取り除く。 

温風吹出口から風び出ていないことを確. 
認してから行う。送風中に行うと本体内部 
にほこりび入ることびあります。 



■使用のたびに 

•排気ガス 

排気ガスのにおいや、目がチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
し巧と一酸化炭素中毒のおそれびあり非 
,常に危険でず。 

参油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま 
り、油のにじみがないか点検する。 

♦周囲の可燃物-引火物 

本体の上や周囲-給排気筒トップの周辺 
に可燃物、引火物びないか点横する。 


■ 1 か月に 1 回な上 

•外観の清掃 

. 製記が観•置台•温風吹出口などの巧れは 
乾いたやわ5かい布などでをれいにご、を 
とる。 

シンナ ー• アルコール-ベンジンなどは 
使用しないでください。 



;嚴强贯鐵皆韻!纖麟譚疆熟端戰 . 

日常の点検寺入れ 


シャツタ—の使いかた 


^^1 


お手入れ 


点検.手入れのとさのを意 












、 lll ‘ •ご、‘ 

曰常の翁手入れ 


■1 シーズンに2〜3回 

みゴム製送油管 

ひび割れびないかを確認する 
ゴム製送油管は装化することにより、ひび割れ 
び生じ油漏れの原因になります。ひび割れびな 
くても3年に1度必ず新しいゴム製送油管に交 
換してください。 

交換はお買上げの販売店またはお近くの r 兰義電 
機修理窓□-ご欄炎窓□」にご相談ください。 


ゴム製送油管 



ひび割れび生じていないか確かめる 

•ろ網 

灯油で洗う 

1給油□ふたをはずす 


2ろ網を取りはずす 

Q をれいなな油で洗ラ 

4元通り、ろ網と給油□ふたを 
4取がける 

、 '一 '/給油口ふた 



•油タンクの水抜を 

油タンク巧に水び入るとドレン受け内の浮テが浮 
さ上びって水び入ったことをお知らせします。 

-浮子は灯油と水の中間の比重ででさてお 
り、浮テより下側が水です。 

. 浮テび中ほどまで浮さ上がったら水扳さを 

ずな。 - n = 一一…1— 

ドレン受け輩 

、扭卜水 

城 —ドレンキャップ 

1ドレン受けの下に大きめの容 
' 器を置く 

P ドレンキャップを半回転ほどゆる 
^めると水が出まずので2〜3秒後 
に一度閱める 

-ドレンキャップは取りはずさないでくださ 
し、。嫩りはずすと油タンク内の灯油び大 
量に出てしまいます） 

-浮子びドレン到ブの廟〔沈めば水びすべて 
振けています。 

0浮テびまた浮き上がる(水が売全 
^ に抜けていない)場含は、もう一 
度2環の操作を行ラ 

-浮子びドレン受けの底に沈むまでこの操作を行う 

4水が抜けた6ドレンキャップを元 
4通りしっかり締め付ける 

•工具などを使用すると、ドレンキャップび 
破損することびあります。 



油タンク 


ドレン受け 


[が願し、]水では洗わないで < だをい。 



送油バルブ 


ドレンキヤツプ 


編点検 


( 態厳^ 

受けまレょラソ 



Si 



使用される場所や条件、また使用時間により消舞-劣化する部品びありまず。 

修理資格者〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会(巧 03-3499-2928) で行う技術管理講習会 
修了者(石油機器技術管理±)など〕のいる店で定期点検を受けてください。 

安をにお使しルげこだくために製品のが態を点横診斷ずるものでずか S 必ず受けてください。 


2シーズン毎 

ただし、条件により1シーズン毎の点検が必要となる場合もありまず。 

湿度の高いところ 

ほこりの多いところ(厨房•製綿工場など） 

温泉地域などでご使用の場合 


お買上げになった,販売店 

またはお近くの r ミ養電機修理窓口 • ご相談窓口」へ 




お買上げの販売店にご相談ください。 

お期点横の結果、部品交換や修理等び必要な場合は、処置内容と費用についてお客さまに 
ご相談申しあげます。 


■く-'-, 
I :风 

逼 


. 定期点検の内容 

据付け状態、給排気回りの 
点検•確認... 

安全装置および運転動作の 
点検-確認 

環境.使用時間にぶり劣化 
しやすい部品の点検-交換 

；' ■■ : *' ' ' '..■：■ I ■ - ■■ L -. ■■: ■ ■ 1； ■ ■■ .1.1-. -‘1 ; . .■■.'■i'l : I 

製品の清掃-整備' 


•製品の据巧け-使用状態 
•給排気筒の接続とつまり 
•送油経路部の油漏れ 

•給排気筒トップのつまり __ 

♦安を装置の働さ ■ 

•操作部品!や動く部品の働さ 

參 運輯動作の点検 _ _ _ 

♦給排気系部品、電気接点部品などの点検. 
•点义電極、炎検知器などの点検 

(劣化の状態により交換の場合をあります） 

馨本体内部 
♦油タンクのか抜さ 
•温風吹出口 


が:也震などにより製品に振動、衝撃び加わったときは、.運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点検内容 

•給排気回りのはずれ、漏れの確認(臭いで確認). 

•送油経路部の油漏れ確認 

☆点検で異常び見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいびしたり、百びチ 
カチカするときは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くの「兰菱電臟修理窓口 -ご相談窓口」 
へ修理依頼してください。 
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障項常の齡けかたと処訪ま 


困表示ランプによ0異常をお知 S せしまず 


運転ランプび 
点巧しない 


電源プラグびコンセントから 
おけている _ _____ 

温風吹出口びしゃ閉されて、 

過熱防止装置び作動し ている 

異常週熱防止装置が作動している 
異常着火検知装置び作動している 


電源プラグをコンセントに確実に差 
し込む_ 

温風吹出口のしや開物を取り除く 
お買上げの販売店にご相談ください 


フィルター清掃ランプ 
び点滅する 



エアー フイ ルター にほこりび 
つまつている_ 

湿風吹出口びしや閉されている 


エアー フィルターを清掃する， 
温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 


エアー フィルタ…にほこりび 
つまって過熱防止装置び作動した 

温風吹出口びしや閉されて 
過熱防止装置び作動した 


エアーフ ィルターを清掃する 


温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 


如み I おぶみ.站ぉおお::..ぉ^^ 

禪お留;留醋;毁恶揭捕揖;織設魄稱酷岛玻 

E — 0 り ，、， . 

!蜀飄酵韶顆寧韻聞锦靜鱗谭敎駕觸觸霸駿, 


停電まを装置が作動した 


温風吹出口びしや閉されで 
過熱防止装置が作動レた、 


運輯スイッチを押し直し、^ 
時計を合わせる ……161 

予熱(クイック)スイッチび r 入」になつていた 
たら一旦「切」にしてから行ってください_ 

温風吹出口のしや開物を取り .. 

除さ運転スイッチを押し直し、 

時計を合わせる …… U 5] 

予熱(クイック)スイッチび r 入」になっでい 
たら—さ「切」にしてから巧つてください 


蠢11蠢 I 讓雜襲鑄 

臟羁講鑛續韻雜髓 


^■11 

難.纖賽廳讚11讓|黨議議 


輕難疆韻:驟墙鑛靖擺鬻藉轉酷顯ま黯 

證顯 II 讓誦興1111疆磬鬻縷議 

诚:南:';ぶ:,’.、’强^ 

鹽離額禪盛驛漬願靖境.盛緯竭異醒 

鐵賴 i 顯講攀廳顯轉霞讓麵鹽懿禪 

iiiiisililip 

響養暫 i 画 Pi 誦 

幫匿糧厨編賴議醫難;議題霸戀; 

(点义ま全装置-燃焼、 

,制御装動;. 


.定油面器がたッ, h 达れて崎ない'- 

. 給油,アタッチメントの送油,コッ . ’ 
ク.フイ;レターイすコック.•.油タン； 
クの送油ノ くルブび P 马ま っている' 

油タンクに油がない，./1、 

'袖タンク I こ水び入づているた.ご’' で:: 

配管途中に凹 凸配管びある‘',‘’'‘ 
つ’ ィルター 付 コック にゴミび.,. . :… 
詰まって巧げ流れない- 

...給排気簡卜,ッ.ブの先端わ'城さが....,.. 
れている _ —— , 

弱巧を發黨据础ブ高廷が規定外である 


定油面器をセットする…… I ； 

閉められいてるノりレブおよびコック 
を開く 


給油する 

油タンクの水ホ友ををする 
凹凸配管をな<す‘ 
掃除をずる 


先端のレゃ閉物を取り除き運転スイ 
ツチを}甲し直す 

お買上げの販売店にご相談ください 


n —— gs 


電源悟異销がおなま胜知でしたか;？. 


E — 13’ ’ 


異常燃焼している 
(罵常燃焼検知装置の作動) 

変質打油、不純好油の混入 


電源プラグをコンセントに確実に差し込み直ず 


給排気筒トップの給気口，排気口が異物 
でふさびれていないか確認し、異物を取 
り除いてか5運輯スイッチを巧し直す 

お買上げの販売店にご相談ください 


識 i 教必 ii 心 I : MHx ： 



シャッターに障害物などびあたり、障書物を取り除を運乾スイッチを押 
正常に作動していない ノ し直す 


強い地震や衝撃を受けていま 
せんか？ _ 

巧震自動消乂装置び作動した 


『地震などの災害が発生したとを J 
の点検項目を確認し運転スイツチを 
押し直す ......pi 


マイコン故障 

気化ヒーター斷線、ヒーター回路故障 
炎検知回路故障 
温風センサー故障 
ポンプ回路誤 a 作 
燃焼ファン回転数異常 


電源プラグを振を、お買上げの販売 
店に表示の内容をご連絡<ださい 


排気筒びはずれていませんか？ 

古い排気筒で延長排気していませんか？ 
'排気筒の接 g 部にストッパ-は〕 I 巧れていまずが?.'' 
:繼筒保まれ梭知お.隙正しく取蚀始瓶補ず聰 


お買上げの販売店にご連絡ください 


》運乾スイッチを巧し直す処置方法で、予熱(クイック）ランプが点滅している場合は、予熱(クイック）スイッチを切りにした 
後、運乾スイッチを巧し直してください。 


で Ai ずぶ働がみと蒂は： 


使巧を中止しお買上げの販売店に修理依頼してください。 




‘ 雨則されるが障 


燃焼確認窓び I ■すす ji で汚れて炎びみえない 


不完全燃焼をしている 


使用中に:が^ン]といラ大きな音びする 


部品び故障している 


排気ガスのにおいびしたり、目びチカチカする ’ ； 3排気ガスび室巧にもれている 


巧の活がは巧障ではありません 


胶巧:巧’撫丫,1 


1 —— 


ピシッピシッと音びする;.:. •• 

ゴツンといラような音びする _ 

運転スイッチ『入 j でなかなか点火しない 


ず熱時間約4〜5分必要です 

予熱(クイック)を使用すれば約30秒で点火します_ 

燃焼器の熱伸縮音びずることびありまずび異常ではあ0 
ません _ _ 

室内温度が設定温度より高いと点乂しません 
設定温度を上げてください 




































故障項常の見分けかたと処訪ミ: 


■故障かな？次の症がはが暗ではあ0ません 


llESiSi 


’ L;l ご：！:と;;:ぶ厳; 


室温調節びラまくいかない 


農 

か、 

が- 

SSSI 部屋が暖ま5ない • 


設定温度調節などびでさない 
ときどさ黄色の炎び見える 


^ 5分に一回程度ミ晶風び変化する t 


•家屋の構造や据巧け状況によってち部屋の温 
度と異なることがあります。 

•湿度調節びうまくいかなし觸合は背面カバー 
に取付けてあるヴーモカノ く一■を上ちにスライ 
ドしてはずし、溫風、直射曰光や冷風の影響 
を受けない場所に木ネジまたは、両面テープ 
で固定してください。 

•ヴーモリード線は無理に弓 I つ張5ないでくだ 

さレ 1 。 I 川 /• り 11 Jill 


現在湿度 


検知ヴーモ’ 


ひくめ運輯になってし、ませんか 
ひくゆ運転は、燃焼量をかし低めに制限して運転し 
ますので、設忘晶度まで上がらなし、場合があります 
チャイルド□ックびかかっていませんか 
チャイルド□ックを解除してか5操 作してください 
弱燃焼のとをなどに発生することがありますが、 
異寓ではありません . 

燃焼制御装置び働いているためです 


I .苗激識轟 する... 

'運転スイッチ.做 j で送風が止まらない 

' ■' ■ ' ■' 

，送 IP 運転スイッチけで]でシャッターび 

. 閉ま5ない（シャッター付） .， I . ’ V ’ 

論... 嚷 

j 胃腳赫び進む 

瞧 . 1., i '. 


燃焼器の熱伸縮音びすることがありますが異常 
ではありません_ _ _ 

燃焼余熱で本体び暖かいたゆしばらくずると送 
風び止まります_- __ _ 

燃焼余熱で本体び暖かいためしばらくすると送 
風び止まり、シャッターび自動的に閉まりまず 

予熱(クイック)スイッチび『入』になつているとを 
はシャッターは閉まりません 

同一電源を使用している機器びノイズを発生して 
いませんか 

ノイズを発生している機器を取り除くなどのノイ 
ズ对策を行ってください 


於上のことをお調べになって、それでも不具合びあるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてくだ 
さい。その後お買上げの販売店にご相談ください。 


W お離 S 離鼎强關避蔚觀難护 

部品雜のしかた 


長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品びあります。 

お買上げの販売店、またはお近くの r 兰菱電機修理窓□-ご相談窓口」にお問い合わせく 
ださい。 

修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管 
理±)など〕のいる店で修理いたします。不完全な修理は危険です。 

誦消耗、劣化しやすい部品 

雜各種パッキン、排気筒接続巧日 U ング r 呼び P 34 し ns 目24014種 D )」 

鑛点乂電極、炎検知器(フレーム□ッド)など 
感給排気系部品 
感バーナー 
み電磁ポンプ 
め燃焼系部品 

@ゴム製送油管 (3 年に1度必ず新品と交換してください） 


§胃(長期間使用しない場合) ____ 

■長期間使用しないとま(シーズン終了做は、次の要領でお手入れしてください。 

製品は据付けたままにしてください。 

1シャッ ター開閉ボタンを押して シャッ ターを開く。 

(VK 日- SOIM □のみ） 

P 油タンクの態由バルブおよび給油アタッチメントの筋巧 
* "コックを rp ォ II にずる。 . 

♦油タンク内に水び入っている場合は、水抜きに4ページ参照)を 
行い、残った灯油はそのまま油タンク巧に保管してください。 

♦ゴム製送油管の謀化による油漏れを防止するため、必ず送油コッ 
クを閉めて < ださい。 

3製品夕檐1、エアーフィルター、温風吹出口の掃陈をずる。 

4 シャッ ター開閉ボタンを押して シャッ ターを閉じる。 

1 ( VKB - 己 OIMD のみ） 

5電源プラグをコンセントか6抜く。 

「 、 f ♦どうしても取りはずして保管するとまはミ^やほこりのみないところに保管して<ださし、。 

B 再び据がけるときは必ずお買上げになった販売担に依頼してください。 

お客さまご白身では、据付工事をしないでください。 

ド -V 7: ♦製品内部の清掃は应ずお買上げの販売店に依頼してください。 


送油コック 



崖巨 

部品交換のしかた 
故障異常の見分けかたと処置4^:^ 


V こ瓜なとき 
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据付けや移動工事は販売店または据付業者に依頼し、お客さまご自身では巧わないでください。 



製品の据付けは販売店.工事店び乂が予防条例などに基づき実施してしほすび据付工事完了後、販売店. 
工事店ととわにお客さまご自身でもご確認ください。 


積雪のをし)地方では、積雪時に織!庶筒トップ 
が雪でふさがれないよラな取付場所を選定し 
て < ださい。 

厳寒地域では給排気筒トップにつ5 5がつく 
ことがあ0まずので注意して < ださい。 


給排気筒トツプを延長ずる場含は、 3 m 3 巧が 
D な下で取巧け6れる場所を選定して < だを 
い。 



〇 



長さ 
3 m まで 
曲がり 
3箇所まで 


〇 


’本体出口の 
曲がりは含 
，まず 


技瞭ガスがよどまないか確認してください。 
排気ガスを再度吸い&んで不完全燃焼を起こ 
すことびありまず。 


タコ足配線で使わないでください。 

電源コンセント(単相100 V )は専用でお使い 
ください。 



付属のゴム製送油管び短く穀記と油タンクとの離隔距離び確保できない 
場合や、ゴム製送油管が短く送油 j 。レブに接続できない場合は、当社サー 
ビス部品のゴム製送油管 3 m 品 ( M 4 已已 082 日 0) をご使用く ださい。 

油タンクはアンカーボルトで床に固定するなど、乾倒防止の処置を必ず 
行ってください。 


1111111!111111111111111111111111 ：1111!11 〇〇 11111111111 


給巧気闻 /1 • tSOcmi-UJ 

トツフ 地面.スラブ面など 


製品と周固との距離、‘こ rv なと左 

所の翼疋卖•^ゴ 


3 ] 










据付工事終了後に販売店’工事店ととちにお客さまご自身でち下表に基づさ点検してください。. 

点 検箇所 _ ' I 、ぃ1 _ 点検 P 目’‘ ' チェ‘ック結果 

‘ r . ‘! も V ,,;.だご_製品の回りは必要な空間びありまずか。 __ 

, 、 ，—床面の不安定な場所に据付けてありませんか。_ _ 

を.‘; 丈夫な床面に製品び固定してあり ますか。 ___ _ 

製記.ゴム製送油管から油漏れはありませんか。 _ 

‘;，が姑靴:‘ゴム製送油管を屋外で使用していませんか。(屋 外は金属配管) __ 

こ的’をぶが:；ゴム穀送油管び排気部品に触れていまはんか。また、送油管に急激な巧びりはありませんか。 

_ 標高調節は正しく行われていますか。 _ 

ぶ謀す雖::‘ 変質灯油、不純巧油を使用していませんか。油漏れはありませんか。 __ 

ぶタシク 油タンクの据付けは基準が去び守 6 れていますか。 

、給排気筒トップの周困は基準寸法が守られていますか。 _ 

"ぃ； V な1 ' ぃ，排気簡ま壁や給気ホースなどの可燃物から2日のの政上離れていますか。 

1'，^ t 給排気筒のはずれゆるみかありませんか。___ 

’ t パ 排気カスれ屋外へ排気されるようになって いまずか。 _ . __ 

’r も’給排気筒トップの取巧けび屋州こ向って下り勾配になっていますか。___ 

を短ぶ，給排気筒トップの周囲に障害物(樹木.愛がん動物.雪のふきだまり）はありませんか。 _ 


1油タシ女、 


^ 韓如し 

，: i 


，パ排気カスれ屋外へ排気されるよラになって いまずか。 _ 

、‘ S ,， も’給排気筒トップの取付けび屋州こ向って下り勾配になっていますか。 ' 

. バ1、，給排気筒トップの周囲に障害物(樹木.愛がん動物.雪のふきだまり）はありませ片 
給排気筒トップの周囲に危隙物け了油’ガソリン’プ□パンガス)はありませんか。 
.トッブフードががず取がけ島れていまずが' 1:’.1,-. 

‘トッブフ^ドの給気口•.排気口が異物でぶさびっていませんか 。,’‘'^:.'I 
r 乃，、胃なが集合煙突に給排気筒 を取付けた工事はされていませんか。 

’钟雌鄰床下‘天井裏へ給排気してありませんか。 


も巧ぶ碟巧！? If 。 た]{お靖、'ベ' ノ、 < ； . ", WJ 7 「八リー、 V 一一 w 、 ■一, W , 一.り.， • . . 、 ， ‘ _ 

鍊 I 鑛壁埋込 みの配管工事はしてあ0ませんか。 ____ 

胃^^’’’排気筒の農さは給気ホースに比夕極端に長くなつ ていませんむ V . ' : : I ' ■'■ _,_: 

猜気ホース，‘排気筒の長さは 3 m が巧で巧びり数3箇所哗でず皆__ 

み;’[,、譚；排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部はありませんか。 ____ 

を 抑み1、^排気筒の延長な上げサ法は1 8 miU 下になっていますか。 _ 

ぶを V ，ちい排気筒を使用していませんか。__ 

ご v | J , を t ’ 排気筒の接続部は C あストッパーて確実に固定されていますか。 

‘巧な電 源プラクはコンセントに確実に差し込まれてしほすか。 __ 

缺4荒ぞ電源コードは高温部に触れていませんか。__ . — __ 

電源コンセントは電源フラグの扳を差しび容易な位置にありますか。 . I ______ 

、 ノイブの影響を受けやすいテレビやヒデオなとと同じコンセントで使用していませんか。 _ 

お排気筒はずれ検知 U — ドは、給排気筒トップに接続されていまずか。___ 

り知ド’排気筒はずれ検知 U - ドは、給気ホースにそって固足されていますか。 . _ 


上記が守5れていないと乂災‘不売全燃焼などをおこすおそれびありますので、販売店-工事店に正しい処置をご依頼ください。 
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試運転は、販売店•工事店と立合いで行ってください。（据付時） 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けてください。 
シーズンはじめなどにはお客さまで試運転を行ってください。 


醒運輯準備 

1油タンクに給油ずる。 

2油タンクの憩由バルブを r 開 J にずる。 

f ) 給油アタッチメントの送油コックを欄_!にずる。 

4 定油面器のリセットレバーを下へ1回下げて、 
元の位置に戻ることを確認ずる。 

5 電源プラグをコンセント(単相1 00 V ) に確実に 
塞し化む。 


鹽運乾開始と停止の手順 



1運転スイッチを巧して r 入 J にずる。 

* 運転ランプび点なし、数分後に燃焼を開始し、 
温風びでます。その状態で約15分間運転して 
異常表示び出なし佩確認してください。 

P 再度運乾スイッチを押して r 切 J にする。 

こ 運転ランプび消灯し、しば5くして本体び冷え 
ると運転が停止します。 


お知らせ 上げ5 

•室内湿度び30む政上ある場合に試運乾するとをには設定温度調節@ボタンを5砂政上巧し続 
けて r H 」を表示させると最大燃焼量で連続運転を行いまず。 

•連続運転は自動的に約] 0分間で辭除されますび、設定温度調節 (§) ボタンか運転スイッチを「切」 
にしても解除でさまず。 

■初期運乾時の現象 

♦初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

•温風吹出口から煙やにおいび出ることびありますび、燃焼器に付着した油やほこりび焼けるた 
めで異常ではあ D ません。 . 

♦試運転は部屋の換気をしなび5巧ってください。 

■正常運輯の目ま 

•正常運乾の目安として、26〜28ページのよラな現象びないことを確認ください。 









フタ-サ-ビス 


修理•取扱し、•お手入れなどのご相談は 

まず、お買上ばの販売店へぉ申し付けくださし、。 
転居や贈答品などでお固りの場合はち一覧表で 

@修理のお問合わせは 「修理窓口 J へ 
@その他のお問合わせは「ご相談窓口」へ 

圓誦麵画 

图保認書は、おず r お買上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのラ 
え、販売店か5お受取りください。 

沼内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 

保証期間…お買上げ白か51年間。 

(ただし、燃焼器部分については3年間です。） 


、靡锦赌能鹏城保蒋處雜ち::。‘、、 I , . ， 


围当社は、この王養ク U - ンヒーターの補修巧性能部品を製造巧切む 
後10年保有しています。 

■補修活性龍部蟲とは、その製記の機能を維持ずるために必要な部品 
です。 


祖巧雞巧ると劫ホ、；‘，‘ ' 


「故障かな？」と思ったらに6〜28ベージ)にしたびってお調べくださ 
し、。なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源プラ 
グを抜いてか5、お買上げの販売店にご連絡ください。 

■保記期間中は 

修理に隱しては、保証書をご提示ください。 

保証書の規定にしたび j て販売店び修理ごせていただをます。 

■保証期間びすぎているときは 

修理すれば使巧できる場合には、ご兼望により修理させていただき 
ます。 

修理料をは、.技術料+部品代(出張料)などで構成されています。 


■ご連繪いただきたい内容 

1. 品ちク U - ンヒーター 

2. お名 

3. お買上げ年•ち’日 

4. 度障内容 
できるだけ具体的に 

5. を所•各前•電話番号 
巧近の目印なども 


[ MSmJ 



云養電機修理窓口 -ご相談窓口のご案巧 
I _ (家電品） _ 

'ザ nm 田 am の nram — «の》が M 議 a 細田 now の—のの口 W 圓の《の》が9化 

r 修理-取扱いのご相談は 祖 

1 まずお買上げの販売店へ I 

-お MBsa tma mss tsora msa tsm isma ta^ issw mm etisn laaea ksw 

転居や贈爸品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場さは_ 

修理のお問合わせは"^ く葦の他のお問合わはは） 

I •し で湘談務 P " 分 — I 


修理窓曰 電話受付： 36 曰日吕 4 時間 
北海道地区 


幌 （011) 890-7520 

ホし幌巿属別区大る化ま 2-1-18 

川 （0166) 26-5580 

化川市曜1を 8-1-4 

見 （0157) 25-7045 

か見ホ巧陽和 577-60 

路 (0154) 24-1355 

訓路ホまを柏 2-25 


帯広 （0155) 35-31 11 

帯広巿西15を南 14-1 

苦か牧 (0144) 55-1114 

ち小化市巧腎新町 2-1-1 8 

か樽 （0134) 33-3380 

小樽市緑 2-28-22 

趣 m (0138) 49-0345 

函館巿西枯梗町5的-57 


東北地区 


青 森 (017) 773-8381 

青お市大宇野木を野な 37-184 

张前 (0172) 32-6535 

化前巿大字青山 4-20-3 

八戸 （0178) 28-8544 

A 戸巿大字長苗代宇下を子を化 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

お岡ホ羽場13地割 30-11 

水お （0197) 25-4511 

水巧巿卸巧 2-3 

爸石 (0193) 23-4611 

塞石市を内巧 3-10-1 

仙台 （022) 238-1773 

仙台ホ若林区大ネ日町 2-18-23 

気仙沼 (0226) 23-8485 

気仙•沼巿田中前 2-9-2 

石巻ゆ 225) 95-91 11 

石卷ホ門協字四番を i 也16-泌8 

古 Jil (0229) 24-3595 

古川ホ米袋字大漂 25-1 


秋旧ゆ 18) 865-4471 

が:田巿八橋=和町 19-36 

横手 (0182) 32-1 785 

横手市卸巧 3-2 

大館ゆ 186) 42-2781 

大館巿餅田 2-5-44 

山お (023) 624-0018 

山お巿大野目 2-1-21 

鶴 岡 （0235) 24-6161 

. 鶴岡ホ上畑町 5-4 

郡山 （024) 959-妨43 

郡山市ま义田町卸 1-76-1 

会津ゆ 242) 27-4426 

会津を松巿天寧を巧 3-7 

原化 (0244) 24- 2842 

原町ホ按井町 1-173 

いわき (0246) 26-1822 

いわきホ內巧脚台な巧挂卷 75-8 


德都遲蕭区 


瞬西•中匯•四画地区 


東京都.»奈…県•千葉県 
茨城県-埼玉県-栃木県-群馬県 

フロントセンター東京 

電話 （ 03 ) 3424-1111 
FAX ( 03 ) 3424-1115 

東京都世田を区池お 3-10-3 


，ふぅた C ぶ滞禱越她;陵^ 


漏 (025) 274-9165 

新谓巿巧尾卸新町 752-9 

岡 (0258) 23-3323 

長岡ホ南陽 1-1118-1 

越 (025) 524-1160 

上越市春日山町 3-6-3 


野 (026) 221-3232 

長野巿稲葉904 

本 (0263) 27-2461 

松本巧芳川野溝妨1 

田 （0265) 52-5396 

飯田巿上郷別府 3367-1 

梨 （055) 222-2711 

甲府ホ下飯苗 1-4-11 


東海-化陸地陵 


愛知県，兰重県 

フロントセンター名ち 屋 

電話 (052) 721-0131 
FAX (腿 2) 721-7268 

を古屋ホま区矢西南 S -1-14 


大阪府-奈良県-和歌山県 
兵庫県-京都府-滋賀県-応島県 
山口県-島根県-鳥取県-岡山県 
割 II 県-徳島県-高知県-愛媛県 

フロントセンター関西 

電話 (06) 6454-3901 
FAX (06) 6454-3900 

大版市づヒ区大淀中 1-4-13 


f - - が、州‘地陵 ’，‘、I 


福岡（092) 412-5333 

福岡市博を区東那柯 3-1-21 

化九州 (093) 653-1231 

化九州巧 A 幡東区昭和 2-5-25 

化賀- 

义留米 (0942) 45-2661 

义留米市東を川新町 7-20 

唐津 （0955) 72-1337 

唐津巿ま城内 6-50 

長崎 （095) 843-0622 

長崎巿大橋巧 23-4 

佐世保 (0956) 30-7740 

佐世巧ホ木原町 155-1 


熊 本 （096) 380-0211 

能本市石原町 326-1 

八巧 （0965) 33-5173 

ル忙巿緑巧 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大か巿向原西 1-8-1 

き崎 (0985) 56-4900 

宮崎巿大字ホ江字煎江田 150-1 

延岡 （0982) 21-3540 

延岡ホ旌領町 25-5 

鹿児島 (099) 260-2421 

. お巧島巧卸本町 7-1 7 

沖 縄 （098) 898-3333 

宜野湾ホ大山 7-12-1 


沼津 （055) 922-7111 高 

ミ召津巿ちま町 20-1 

静岡 （054) 284-0 犯1 富 

静岡巿中原913 

お松 （053) 463-8455 を 

浜松ホ上西和 62-5 

岐阜 （058) 275-0909 福 

岐阜市中锅 3-24 

中津 j り (0573) 65-6646 

中津川巿阮場字町ま5泌 -2 


山 （0577) 33-7410 

高山ホを頭町 981-5 

山 (0766) 56-0121 

お水郡小杉听靑井る 1-1-1 

ミ只 (076) 252-8133 

を巧市か巧町西97 

井 (0776) 22-6340 

福井市問居町 1-19 


[ … . ご相談港口 . . : . 


PIX - 買替をのご相談、取扱し xa ■ミ去のお問合わせは 

S 菱電機お客さま相談センター 


于1 54-0001 ま京都世田爸区地巧 3-10-3 

田を国どこか S でをおかけいただけるフリーコール 

ほ0120 -139-365 (無料） 

班通常電話蚕号（携帯喪話巧拡） 03-3414-9655 
西 FAX 03-3413-4049 


当社家電扇についてのごホ目談ゃご要望は 

地区お客をま相談室 (月一金巧日9 ： 00-17； 00ネ兄祭日を除く） 

化’海道（011) 893-1313 〒如 4-0041 ホし頓巿厚利区大さ她東 2-1-11 
M 化 (022) 231 -8282 于 983-0035 仙台ホき城野区日の出巧 2-2-33 
首都圈 （03) 341 4-9722 干1 54-0001 まま都世田を怪地尻3'1 0-3 
中部 （052) 972-7222 于461 -0005 を古屋巧東区ま按 1-4-3 
化陸 （076) 252-1356 于 920-08 11をお巿小巧巧■西81 
関西 (06) 6451 -3611 干531 -0076 大吸巿化医大淀中1 -4-1 3 
中国 （082) 278-1322 干 733-0833 広离巿西区商エセンター 6-2-17 
四国 （087)879-1190 干 761-1 705き川郡香川巧大字川ま下 717-1 
九州 (092) 571 -2211 于81 6-00 犯福厨巿搏を区板か 4-6-35 


©所在地、里話番号などについては変更になることがありまずので、あ百かじめご了承願います。 XOSA 

3 巳 


保証とァフタ IT ビスこんなとを 







仕様 


型式の呼び 

VKB -501 M . 501 MD 

種 類 

気化式*強制対流お-強制給排気形 

点乂 方式 

高圧放電点义-自動点火 

使 用 燃 料 

丹油 ( J に1号巧油） 

暖房出力 

最 大 

4.95 kW 

最 ル 

2.46 kW 

発熱量 
および熱効率 

最 大 

21150 kJ/h 84.3% 

最 ル 

10220 kJ/h 86.6% 

燃料消費量 

取 X / 取ル 

0.571/0.276 LXh 

暖房のめやす 

溫暖地 

木造 13 畳に 1.5 m 2 ) まで 

コンクリート18畳に9.目 m 2) まで 

寒冷地 

木造 13 畳に 1.5 m 2) まで 

コンクリート21畳 (34 .日 m 2 ) まで 

が形寸法（置台を含む） 

高さ日 35 mm 、 幅 780 mm 、 奧巧き 260 mm 

質 量 

23.己 k 呂 ( MD タイプは 24 kg ) 

電源電圧および周波数 

100 V 日0/6日 Hz 

定格消費 
電 力 

最大消費電力 

(点义時） 580/580 W 

墜瞄肖費電力 

36/3己 W 

給排気筒の型式の呼び 

VGZ -22 UGT 2 -N 

給排気筒呼び径 

D 34 

給排気筒壁貢通部孔径 

6巳 mm 

排 気 温 度 

260でしソ下 

電流ヒューズ 

10 A . 3 A 

温度ヒューズ 

172で 

安全装置 

対震自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置、停電を全装置 

その他の装置 

異常過熱防止装置、異常着乂検知装置、排気筒はずれ検巧装置、異萬燃焼検知装置 

付 .属 品 

♦置お 1涵 ♦室のお到フランジ取巧ネジ3本 ♦固定を具取付ネジ 4本 ♦トツフフード 1個 

♦お巧気筒トツフお巧ネジ3本 ♦給気ホースバンド 1 個 ♦固定を具取巧けょう(畳用）2本 ♦壁厚巧巧スベーヴー 3個 
♦至の傾斜フランジ 1個 ♦コードバンド 2本 ♦ゴム!?ち油實烟け金具2归巧） 1 本 ♦リードクリツフ 2個 

♦絶緑バイプ 1個 ♦堅固お部品 2個 ♦理長培臓用は抓校邸 J - ド窝 1 本 ♦ヴーモカバー取巧ネジ1本 

♦星列傾斜フランジ 1個♦巧固定を員 2個 ♦床固定お巧ネジ 2本 

※暖房のゆやすは(社)曰本ガス石油機器工業会の基準によります。 

※寒冷地の住宅は二重窓、斷熱巧施巧の条件などび異なるため温暖地より広い部屋に対応でさることになります。 


愛情点巧 


口 


★ 長年こ使用のクリーンヒーターの点検を！ 


ご欄の膝 
このような症状は 
ありませんか。 


♦排気パイブがはずれている。 

♦臭いがしたり、目がチカチカずる。 
•本体を部の壁がススでミちれている。 

♦燃焼確扱あがススでまれて巧が見えない。 
♦点火しない。使雨中巧がたびたび消える。 
♦運起中に r ボーン」という大きなさがする。 
♦その他の異巧•巧 PS がある。 


使用 

巧聞や事が防止のため、ス 
イッチを切り、 巧 源プラグを巧 

中止 

いてから必ず版売店に点お- 

慢理をご相殺ください。 


養クリーンヒーターを廃棄処分される場合は、本が巧の I な ミ 由を巧きとつてから巧ってください。) 


f m ち 


お買上げ年ち曰 


お質上げ店名 
(イま 薪） 

^ (電話惡号） 



乂^王菱電機株式会社 

群馬が作巧干 370-04 目2群馬県巧田郡尾島町岩化800 







